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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 370 

6 Ιουνίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 02/2014 

1. Αναθέτουσα αρχη/Υπηρεσία που διενεργεί το δια¬ 
γωνισμό: IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ, 118/2007, Ν. 3433/2006, 
Π.Δ. 334/2000, Ν. 2690/1999, υπ’ αριθ. 248639/19-08-2008 
(ΦΕΚ Β'/1431) απόφαση του Υ.Π.Ε.Θ.Α, Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών, Π.Δ. 60/2007, Ν. 2362/1995 και Ν. 2286/1995. 

3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Λειτουργία Κρεο¬ 
πωλείου σε χώρο εντός του Στρατιωτικού Πρατηρίου 
Ξάνθης. 

4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Περίπου εκατόν σαράντα 
χιλιάδες ευρώ (140.000 €). 

5. Διεύθυνση για τη λήψη των εγγράφων του διαγω¬ 
νισμού και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από την IV ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ, Στρατόπεδο «ΑΠΟΣ- 
ΤΟΛΙΔΗ», Ξάνθη, τηλέφωνο και ΡΑΧ: 25410-35466, βπιαίΙ: 
ίνΐ3ίγράθΐη@3ΓπΊν.9Γ. 

6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού: 

α. Παραλαβή των όρων του διαγωνισμού από τους 
ενδιαφερομένους, μέχρι την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014. 

β. Κατάθεση των φακέλων συμμετοχής στο διαγω¬ 
νισμό (με την οικονομική - τεχνική προσφορά και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά), με τη διαδικασία που προ- 
βλέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του 
διαγωνισμού, στην IV ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ, μέχρι την Παρασκευή 
27 Ιουνίου 2014 και ώρα 09:00. 

γ. Αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής στο διαγω¬ 
νισμό (όχι της οικονομικής προσφοράς), την Παρασκευή 
27 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 στην IV ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ. Ανοι¬ 
χτή διαδικασία για τους συμμετέχοντες προμηθευτές 
ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. 

δ. Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, την Πέ¬ 
μπτη 03 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 στην IV ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ. 
Ανοιχτή διαδικασία για τους συμμετέχοντες προμηθευ¬ 
τές ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. 


7. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η μεγαλύτερη 
επί της % έκπτωση επί της μέσης αποφορολογημένης 
λιανικής τιμής. 

8. Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για το Δημόσιο, 
αυτός μπορεί να επαναληφθεί την Τρίτη 08 Ιουλίου 
2014 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο ή μετά από νεώτερη 
δημοσίευση. 

9. Οι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου θα είναι 
διάρκειας 1 έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος 
της σύμβασης για 2 εξάμηνα ακόμη. 

10. Το κόστος για την παραλαβή των όρων του δια¬ 
γωνισμού ανέρχεται σε δεκαπέντε (15 €) ευρώ. 

11. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο 
που θα προκύψει. 

12. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκο¬ 
μίσουν με την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους επτά χιλιάδων ευρώ 
(7.000 €). Ενώ ο ανάδοχος για υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού δεκατεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ (14.000 €). 

13. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 
έως 30 Μαΐου 2014. 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΣΟΥΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Αριθμ. 57277/2462 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων Περιφερειακής Ενότη¬ 
τας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου .προκηρύσσει ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου: «ΑΠΟ¬ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 5ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ Π.Ε. Πρέβεζας» του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣ¬ 
ΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». Το έργο ανήκει στην κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 49.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύθυνσης Τε- 
χνικών'Εργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ,οδός 
Περδικάρη 1 στην Πρέβεζα, μέχρι τις 3/7/2014. Η διακήρυ¬ 
ξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2682362167, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας: 2682362182. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών'Εργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέ¬ 
βεζας στις 8/7/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Ια. Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που δικαιού¬ 
νται συμμετοχής. 

Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που αποδει- 
κνύουν ότι κατά την τελευταία δετία έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημο- 
πρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 795,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομη¬ 
νίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Περιφέρεια Ηπείρου (Οικονομική Επιτροπή). 

Πρέβεζα, 29 Μάίου 2014 

Η Διευθύντρια Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας 
ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ 

-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Αριθμ. 18801 

Ο Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό για την προμήθεια ειδών σίτισης (τρόφιμα 
για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Παιδικών 
Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.) συνολικής προϋπολογισθείσης 
αξίας 100.000.00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφεία Προμη¬ 
θειών Αποθήκης του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου (Κ. Τρι- 
κούπη 7) στις 17/6/2014 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 
του διαγωνισμού 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον 
ασκούν δραστηριότητα, συναφή με το προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο. 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφο¬ 
ρών ορίζεται η 17/6/2014 ώρα 11:00 μ.μ. 

Ο χρόνος παροχής των υλικών ισχύει για ένα έτος από 


την υπογραφή της Σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης: 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη δημο- 
πράτησης μέχρι το αργότερο την προηγούμενη ημέρα 
της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, (είτε 
από το Δήμο Ι.Π Μεσολογγίου - 1ος όροφος αρμόδια 
υπάλληλος Παναγιωτοπούλου Λ. Τηλέφωνο επικοινωνί¬ 
ας 2631360983 ) είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα 
του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 26 Μάίου 2014 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Αριθμ. 4188/27-5-2014 

Η Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων Περιφερειακής Ενότη¬ 
τας Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ.» με προϋ¬ 
πολογισμό 3.860.000,00 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικών'Εργων Π.Ε. Μαγνησίας & Σπορά¬ 
δων Διοικητήριο Βόλου, μέχρι τις 19 Ιουνίου 2014 ημέρα 
Πέμπτη Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24213 52467, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 24210 48224, Νταφοπούλου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Ιουνίου 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφορών είναι το σύστημα επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο 
ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι στην 3η 4η και 5η 
τάξη για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ και Α2 1η και 2η 
Τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 65.456,48 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 9 μήνες + 30 ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 9 μήνες. 

6 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και του Προγράμματος Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων. 
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7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Αριθμ. 58573/5796 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, δι¬ 
ενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Διαγραμμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέ¬ 
ρειας Ηπείρου», με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ. Το 
έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 
κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 161.917,24 ΕΥΡΩ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 17η 
Ιουνίου 2014, ώρα 10:00'π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του 
άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: Α2 ή 1η ανεξάρτητα από 
την έδρα τους ή 2η τάξη με έδρα το Νομό Αρτας ή 
Θεσπρωτίας ή Ιωαννίνων ή Πρέβεζας, στην κατηγορία 
οδοποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι 
από κράτη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει 
την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 
και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι 
στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Μ.Ε.ΕΠ. και γ) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από τα ανωτέρω 
β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 3.239,00 ΕΥΡΩ και 
δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο 
των έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για 
την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρχο¬ 
νται από τη ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2008ΕΠ03000012. 
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο 
υλοποίησης του έργου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίνονται: μέχρι τις 12-05-2014 στο τηλ.: 2651087357, 
Ραχ: 2651087449, αρμόδια υπάλληλος Ελένη Σαμαρά, στη 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία 
Πύρρου 1 - 452 21 - Ιωάννινα και τη διαδικτυακή διεύθυν¬ 


ση νννννν.ρόρ.ρον.ρΓ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα 
εγκριθεί από την Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ιωάννινα 2 Ιουνίου 2014 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Αριθμ. 58603/5800 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, δι¬ 
ενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Συντήρηση οδού από εθνική οδό Ιωαννίνων - Τρικά¬ 
λων προς Σίτσαινα», με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ. 
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργα¬ 
σιών: κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 55.795,63 
ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 17η 
Ιουνίου 2014, ώρα 10:00' π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν.Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη, ανεξάρ¬ 
τητα από την έδρα τους, για έργα κατηγορίας οδο¬ 
ποιίας, β) Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων με έδρα το Νομό Ιωαννίνων, εφόσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις για έργα οδοποιίας, γ) αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κυρωθεί με σχετική από¬ 
φαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Μ.Ε.ΕΠ. και δ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι 
από τα ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1.116,00 ΕΥΡΩ και δεν 
γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δη¬ 
μοπράτησης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την 
προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπο¬ 
βολής της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρχο¬ 
νται από τη ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011. 
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο 
υλοποίησης του έργου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακό¬ 
σιες εξήντα (360) ημέρες, από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίνονται: μέχρι τις 12-06-2014 στο τηλ.: 2651087311, 
Ραχ: 2651087231, αρμόδιος υπάλληλος: Κων/νος Τοσού¬ 
λας, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενό- 
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τητας Ιωαννίνων, Πλατεία Πύρρου 1 - 452 21 - Ιωάννινα 
και τη διαδικτυακή διεύθυνση νννννν.ρΙπρ.ρον.ρΓ. Το απο¬ 
τέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ο.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ιωάννινα, 2 Ιουνίου 2014 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Αριθμ. 53282/5268 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 
διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Ανήλιο και 
σύνδεση με χιονοδρομικό κέντρο», με προϋπολογισμό 
350.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη 
κατηγορία εργασιών: κατηγορία οδοποιίας, με προϋπο¬ 
λογισμό 284.502,65 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 17η Ιουνίου 
2014, ώρα 10:00" π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 
του Ν. 3669/2008. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν.Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη, ανε¬ 
ξάρτητα από την έδρα τους, ή στην 3η τάξη με έδρα 
το Νομό Ιωαννίνων, για έργα κατηγορίας οδοποιίας, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη 
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. 
του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κυ¬ 
ρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους κατα¬ 
λόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Μ.Ε.ΕΠ. και δ) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι προερχόμενοι από τα ανωτέρω β' κράτη, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5.691,00 ΕΥΡΩ και δεν 
γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
εννέα (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την 
προσφορά είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρχο¬ 
νται από τη ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011. 
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο 
υλοποίησης του έργου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκα¬ 
τόν είκοσι (120) ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίνονται: μέχρι τις 12-06-2014 στο τηλ.: 2651087311, 


Ραχ: 2651087231, αρμόδιος υπάλληλος: Κων/νος Τοσού¬ 
λας, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Ιωαννίνων, Πλατεία Πύρρου 1 - 452 21 - Ιωάννινα 
και τη διαδικτυακή διεύθυνση νννννν.ρόρ.ρον.ρΓ. Το απο¬ 
τέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ο.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ιωάννινα 2 Ιουνίου 2014 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφερειάρχης Ηπείρου 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Αριθμ. 53284/5269 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 
διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Πεντόλακκο», 
με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθε¬ 
ται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία 
οδοποιίας, με προϋπολογισμό 40.002,43 ΕΥΡΩ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 17η Ιουνίου 
2014, ώρα 10:00'π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του Ν. 
3669/2008. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν.Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη, ανεξάρ¬ 
τητα από την έδρα τους, για έργα κατηγορίας οδο¬ 
ποιίας, β) Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων με έδρα το Νομό Ιωαννίνων, εφόσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις για έργα οδοποιίας, γ)αλλοδαποί δι- 
αγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κυρωθεί με σχετική από¬ 
φαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Μ.Ε.ΕΠ. και δ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι 
από τα ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 801,00 ΕΥΡΩ και δεν 
γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δη¬ 
μοπράτησης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την 
προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπο¬ 
βολής της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρχο¬ 
νται από τη ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011. 
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο 
υλοποίησης του έργου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) 
μηνών, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
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Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίνονται: μέχρι τις 12-06-2014 στο τηλ.: 2651087311, 
Ραχ: 2651087231, αρμόδιος υπάλληλος: Κων/νος Τοσού¬ 
λας, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Ιωαννίνων, Πλατεία Πύρρου 1 - 452 21 - Ιωάννινα 
και τη διαδικτυακή διεύθυνση νννννν.ρίπρ.ςιον.ςιι·. Το απο¬ 
τέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ο.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ιωάννινα 2 Ιουνίου 2014 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Αριθμ. Διακ. 8/2014 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας προκηρύσσει Πρό¬ 
χειρο Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για: 

Τον καθαρισμό του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου 
Καβάλας, προϋπολογιστικής δαπάνης 12.300 ευρώ με 
ΦΠΑ. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 
10-6-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30. Η ημερομηνία δι¬ 
εξαγωγής του διαγωνισμού είναι 11-06-2014 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Η εγγύηση είναι 5% με ΦΠΑ. Υπάρχουν ειδικές προ¬ 
διαγραφές που αναφέρονται αναλυτικότερα στις Δια¬ 
κηρύξεις οι οποίες θα αναρτηθούν στο είίθ του Νοσο¬ 
κομείου νννννν.ΙοναΙαΙτοδρίΙαΙ.ρΓ 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι 180 ημέρες. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την Δι¬ 
ακήρυξη δίνονται στο τηλ. 2513501654, Ραχ 2513501653. 
Αρμόδιος υπάλληλος: Γιώργος Βαλασιάδης, στο τμήμα 
Προμηθειών, Περιοχή Βασιλάκη - Αγ. Σύλλα. Τ.Κ 65500. 

Καβάλα, 2 Ιουνίου 2014 
Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 

Αριθμ. 11865/2-6-2014 

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού διακηρύσσει Δημόσιο Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙ¬ 
ΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», προϋπολογισμού 236.161,10 ευρώ 
(192.000,90 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 44.160,21 ευρώ), για 
τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, του Οργανι¬ 
σμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού και των 
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ¬ 
μιας Εκπαίδευσης. Το κριτήριο κατακύρωσης του δια¬ 
γωνισμού θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες ή δεκαδικές μονάδες στο πρώτο 
δεκαδικό ψηφίο επί της Μέσης Λιανικής Τιμής του κάθε 
προς προμήθεια είδους ξεχωριστά (όπως αυτή πιστο¬ 


ποιείται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της 
Γ ενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 
την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου 
αποστολής) όσον αφορά τα καύσιμα και η χαμηλότερη 
τιμή όσον αφορά τα λιπαντικά. 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Δάφνης-Υμητ- 
τού (Ελλης 16 και Κανάρη, 172 35, Δάφνη), στον 3° όροφο, 
την 1/7/2014 (1η Ιουλίου 2014) ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. έως 10:30 π.μ., διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι 
μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπρο¬ 
σώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, εφόσον 
η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ειδών, ορίζεται σε 
ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προ¬ 
μήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα 
απευθύνεται στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού. Όταν η προ¬ 
σφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται 
δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το 
προαναφερόμενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του 
μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προ¬ 
μήθεια ειδών που προσφέρονται. Ο διαγωνιζόμενος, που 
θα ανακηρύσσεται ανάδοχος, θα υπογράφει επιμέρους 
σύμβαση με το Δήμο ή/και το Νομικό Πρόσωπο για τις 
ποσότητες τις οποίες έχει έκαστο αιτηθεί. 

Όλα σχετικά τεύχη της μελέτης και η διακήρυξη ευρί- 
σκονται στα γραφεία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες να λαμβάνουν γνώση (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Σ. Κουρεμένος 213-2085589). 

Ο Δήμαρχος 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Αριθμ. 54712/829 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών διενεργεί δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2014», προϋπολογισμού 
200.000,00 ΕΥΡΩ (εκ των οποίων 5.299,68 Ευρώ για ανα¬ 
θεώρηση, 37.398,37 Ευρώ για Φ.Π.Α. και 20.865,40 Ευρώ 
για ΓΈ. ΚΑΙ Ο.Ε). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων ΠΈ. Γ ρεβενών (Δ/νση Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη 51100) 
μέχρι τις 26-6-2014 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24623 53255, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 24623 53239, αρμόδια υπάλληλος Παπαθεοδώρου 
Αλεξία ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 24623 53238, 
αρμόδια υπάλληλος Φαρμάκη Ανθούλα. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01-7-2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στο γραφείο της Δ.Τ.Ε. ΠΈ. Γ ρεβενών αριθμ. 477, και το 
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σύστημα υποβολής προσφορών είναι με Ενιαίο Ποσοστό 
Έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 

α.1 Στην Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

α.2 Στη 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα το Νομό Εκτέλεσης 
του έργου ή έχει δηλώσει αυτόν ως δεύτερο Νομό στην 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.146,04 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 31-01-2015. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 041, έτους 
2014 με κωδικό 2008ΕΠ04100000. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο σύμφωνα με το Νόμο 4072/2012. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημο¬ 
πρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό του έργου. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μα¬ 
κεδονίας. 

Γρεβενά, 30 Μαίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ 
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«3ο 2/θέσιο & 21ο 2/θέσιο Ολοήμερο Ν/Γ Αγρινίου, με 
τη μέθοδο της προκατασκευής» με συνολική δαπάνη 
προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. «1.578.000,00 €». Το έργο συντί¬ 
θεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 
«1.010.086,89 €», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 
«232.875,00 €», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα Γ ραφεία της εταιρίας Κτι- 
ριακές Υποδομές Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και Διενέργειας 
ΔιαγωνισμώνΈργων (Φαβιέρου 30, ημιόροφος) κατά τις 
ώρες 09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προ¬ 
ηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Γ ια την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα 
(30) € με Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 210-5272445, ΡΑΧ επικοινωνίας 210-5272204 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κομιώτη Γεωρ¬ 
γία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την «24 Ιουνίου 2014» 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
των προσφορών), στα Γ ραφεία της εταιρίας Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 
του Ν. 3669/08), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες 
τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυ¬ 
τών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργα¬ 
σιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθρ. 6 του 
Ν. 3669/2008). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι 
ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύ¬ 
πτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 
«2η-3η» στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις «Α2- 
1η-2η» στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 

γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, 
στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν 
είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην τάξη «4η» για 
οικοδομικά έργα και στην τάξη «-» για ηλεκτρομηχα- 
νολογικά έργα. 

δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια 
τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 
στην«-» τάξη για έργα οικοδομικά και στην «-» τάξη για 
έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους «24.859,24 €» και ισχύ 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από 
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το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εννέα μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την Ε.Τ.Επ, 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή 
της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Αριθμ. 16698 

Ο Δήμος Φαιστού, Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Επισκευή 
και συντήρηση μεταφορικών μέσων για ένα έτος» με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 28/80 και του Δ.Κ.Κ. 

Η προϋπολογιζόμενη ενδεικτική δαπάνη της παροχής 
Υπηρεσίας είναι 241.400,00 € (με ΦΠΑ 23%) και προέρ¬ 
χεται από ΕΣΟΔΑ. Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 
2014 είναι 241.400,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19 Ιουνίου 2014 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
4.920,00 € για συμμετοχή στο σύνολο του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. Σε περίπτωση συμμετοχής ανά ομάδα 
επισκευών οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι 
οι κάτωθι: 

Για την ομάδα Α «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣ¬ 
ΤΙΚΩΝ» ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 
280,00 €. 

Για την ομάδα Β «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ποσό εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής 1.128,00 € 

Για την ομάδα Γ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ» ποσό εγγυητικής επιστολής συμμε¬ 
τοχής 320,00 € 

Για την ομάδα Δ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗ¬ 
ΤΗΡΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙ¬ 
ΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ποσό εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής 680,00 €. 

Για την ομάδα Ε «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗ¬ 
ΡΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΙ¬ 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ¬ 
ΦΟΡΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ» ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
2 . 100,00 €. 

Για την ομάδα Στ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ» ποσό 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 200,00 €. 

Για την ομάδα Ζ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙ- 
ΪΑΣ» ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 120,00 €. 

Η εγγυητική επιστολή θα προέρχεται από αναγνω¬ 


ρισμένη Τράπεζα ή ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο του Τ.Π. και 
Δανείων και θα απευθύνεται στο Δήμο Φαιστού. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου 
Φαιστού στο τηλέφωνο 28923 - 40226 αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος Μ. Φλουρής ή Α. Κοκκαράκη στο τηλέφωνο 28923 
- 40261. 

Μοίρες, 29 Μάΐου 2014 

Η Δήμαρχος 

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ - ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Αριθμ. 16962 

1. Ο Δήμος Φαιστού Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντι¬ 
κατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “Κωστα- 
ριά” της Τ.Κ. Πηγαϊδακίων Δήμου Φαιστού», με προϋ¬ 
πολογισμό 40.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά με προ¬ 
ϋπολογισμό 29.009,95 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), β) κατηγορία οικοδομικά με προϋπο¬ 
λογισμό 2.688,22 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέχρι 
τις 19-06-2014, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που 
θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα 
Γ ραφεία του Δήμου Φαιστού, οδός Πάροδος 25ης Μαρ¬ 
τίου Νο 1, πληροφορίες Εμμ. Φλουρής τηλ.: 28923-40226. 
Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή της αίτησης χορήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το 
παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσι¬ 
οδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την 
παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν το ποσό των 10,00 €. Τα συμβατικά τεύχη 
μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα νννννν.άίπιοδίθείου.ρΓ, σε 
ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-06-2014, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών (περίπτ. άρθρου 6 του Ν. 3669/2008). Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστα- 
μένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα του Δήμου νννννν.άίπιοδΙθδίου.ςΓ 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή Α1 ή Α2 
ή 1η (εντός νομού και σε έναν δεύτερο) τάξη για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΩΝ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
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παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 651,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το δημοπρατούμενο έργο συγχρηματοδοτείται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έχει εγγράφει 
στον Κ.Α. 2013ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ 002 σύμφωνα με 
το υπ’ αριθμό πρωτ. οικ 102796/38036/15-10-2013 έγγρα¬ 
φο της Περιφέρειας Κρήτης. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Φαιστού. 

Μοίρες, 30 Μάίου 2014 
Η Δήμαρχος 

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ-ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην με αρ. πρωτ. 205417/οικ.6820 Διακήρυξη Δημοσίας 
Σύμβασης της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ¬ 
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 362/30-05-2014 
(τεύχος Δ.Δ.Σ.) στη σελίδα 2875 στην Β' στήλη, στην παρ. 

2 στον στίχο 04 εκ των άνω διορθώνεται 
το εσφαλμένο «29-06-2014» 

στο ορθό «26-06-2014». Επίσης στην Β' στήλη, στην παρ. 

3 στον στίχο 10 εκ των άνω διορθώνεται 
το εσφαλμένο «02-07-2014» 

στο ορθό «01-07-2014». 

(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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